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DECRETO LIINISTERIALE 3 ottobre 1978. 


Elenco delle discipline universitarie della facoltà di 
medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei 
confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, 
valevole per la formazione delle commissioni esami» 
natrici degli esami di idoneità e dei concorsi di 
assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la 
verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati 
agli esami di idoneità e per la valutazione di detti 
titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri. 
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LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978. 


Elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgla ed ospedaliere affini e generali nei 
confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici 
degli ‘esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli 
ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di deiti titoli nei concorsi di 
assunzione presso enti ospedalieri. 


IL MINISTRO DELLA SANITA' 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132; 

Visti gli articoli 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 85, 86, 87, 88,-89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 
99, 101 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; 

Visti gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 61, 66, 73 della legge 
18 aprile 1975, n. 148, che modificano, sostituiscono o richiamano le disposizioni di cui sopra; 

Atteso che l’art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 demanda al Ministro 
della sanità di emanare, di concerto con 11 Ministro della pubblica istruzione, un decreto che elenchi 
le materie affini e generali nei confronti della disciplina oggetto di esame e di procedere, ove occorra, 
all'asgiornamento di dette materie; 

Visti i precedenti decreti ministeriali in data 7 agosto 1969, 20 ottobre 1971, 18 maggio 1976 e 12 otto- 
bre 1977, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 dell’Il no- 
vembre 1971, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 19 maggio 1976 e nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977; 

Vista la necessità di procedere a modifiche, integrazioni e aggiornamenti nell'elenco delle discipline 
universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle ma- 
terie oggetto degli esami ospedalieri, valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami 
di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai 
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi 
di assunzione presso enti ospedalieri; 

Ritenuto che le discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione debbono essere 
quelle indispensabili per assicurare i vari servizi ospedalieri; 

Ritenuta l'opportunità di sopprimere la dizione di «sinonimi e denominazione diversa di stesso con- 
tenuto finora in uso » e di sostituirla con la dizione « discipline equipollenti »; 

Ritenuto altresì di elencare le discipline affini in ordine decrescente di affinità nel confronti delle 
materie oggetto d'esame, ai sensi del disposto del citato art. 65, comma terzo, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 130; 

Sentito sugli argomenti di cui sopra il Consiglio superiore di sanità; 


Decreta: 


L'elenco delle discipline equipollenti, affini e generali di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1977 
è sostituito dall'elenco delle discipline equipollenti, affini e generali di cui alle unite tabelle A e B: 


tabella A - da servire per la formazione delle co mmissioni esaminatrici e per la verifica e la valuta 
zione dei titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari della facoltà di medicina e chirurgia); 

tabella B - da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libera docenza e specializza 
zione della facoltà di medicina e chirurgia). 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, addì 3 ottobre 1978 


Il Ministro della sanità 
ANSELMI 
Il Ministro della pubblica istruzione 
PEDINI 
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TABELLA 4 


Valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione di personale 
sanitario presso enti ospedalieri, la verifica e la valutazione dei titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari 
della facoltà di medicina e chirurgia). 
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DISCIPLINE 


OGGETTO DI ESAME DISCIPLANE-REDINE 


DISCIPLINE GENERALI 


1) Anatomia ed istologia patologica . 
Discipline equipollenti: 
Anatomia patologica e tecniche di 
laboratorio 


Anatomia ed istologia patologica e 
tecniche di laboratorio 


2) Anestesia e rianimazione . + . è.» 
Discipline equipollenti: 
Anestesia 
Anestesiologia 
Anestesiologia e rianimazione 
Rianimazione 


3) Angiologia >... è. + 0 +0. 
Discipline equipollenti: 
Angiologia e chirurgia vascolare 
Cardiologia e malattia deli vasi 
Malattie cardiovascolari 


Malattie dell'apparato cardiovasco- 
lare 


Vasculopatie 


Malattie cardiovascolari. e reuma- 
tiche 


. 


4) Cardiochirurgia . . . . è è è è» 
Discipline equipollenti: 
Chirurgia cardiovascolare 
Cardio-angio-chirurgia 
Chirurgia del cuore e dei grossi 
vasi 
Chirurgia cardiaca 
Chirurgia cardiovascolare pedia 
trica 


Cardiochirurgia infantile 


5) Cardiologia . . .-. L66060 +4 
Discipline equipollenti: 
Cardiologia e malattie dei vasi 
Matattie cardiovascolari” 
Malattie cardiovascolari e reuma 
tiche 
Malattie dell'apparato cardiovasco 
lare 
Cardio-angiopatie 
Cardio-reumatologia 
Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 


6) Chirurgia generale. . ...... 
Discipline equipollenti: 


Clinica chirurgica generale e tera- 
pia chirurgica 


Tecnica delle autopsie 

Tecnica e diagnostica istopatologica 

Istochimica normale e patologica 

Istochimica patologica 

Medicina legale e delle assicurazioni 
sociali 

Citopatologia 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 


‘Chirurgia generale 


Tossicologia 
Nefrologia 
Farmacologia 
Chimica biologica 


Geriatria 

Gerontologia 

Cardiologia 

Cardio-angiopatie 

Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 
Chirurgia vascolare 
Cardio-angio-chirurgia 

Medicina generale 

Chirurgia toracica e cardiovascolare 


Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 


Medicina generale 
Angiologia 
Cardiochirurgia 


Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica 
Chirurgia maxillo-facciale 
Cardiochirurgia 


Chirurgia generale 
Medicina generale 


Cardiologia 
Medicina generale 


Chirurgia generale 
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DISCIPLINE O 


GGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI DISCIPLINE GENERALI 


Patologia speciale chirurgica e pro Chirurgia gasiroenterologica 
pedeutica clinica Chirurgia toracica 
Semeiotica chirurgica Chirurgia vascolare 


Anatomia chirurgica e corso di Neurochirurgia 
operazioni 


Chirurgia geriatrica 
Chirurgia d’urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 


Chirurgia d'urgenza e pronto soc- 
corso 


Chirurgia sperimentale (1) 


Urologia 

Ortopedia e traumatologia 
Ostetricia e ginecologia 
Otorinolaringoiatria 
Nefrologia 


® Chirurgia maxillofacciale . . . : Chirurgia generale 
Odontoiatria e stomatologia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia plastica 
Ortognatodonzia 


8) Chirurgia pediatrica . sed Chirurgia generale 


Discipline equipollenti: 
Chirurgia infantile 
Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia dell'infanzia 


9) Chirurgia plastica . . .... +. Chirurgia generale 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia mazillo-facciale 
Odontoiatria e stomatologia 
Chirurgia pediatrica 
Chirurgia della mano 


Discipline equipollenti: 
Chirurgia plastica ricostruttiva 


Chirurgia plastica riparatrice e chi 
rurgia della mano 


Discipline equipollenti: Cardiochirurgia 


Chirurgia toracica e cardiovasco 
lare 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia polmonare 


11) Chirurgia vascolare . = Chirurgia generale 
Discipline equipollenti: Cardiochirurgia 


Angiologia e chirurgia vascolare 


12) Dermosifilopatia “ sit Dermatologia allergologica e professio 
nale 


Dermatologia sperimentale 
Dermatologia pediatrica 


Medicina generale 
Disciplina equipollente: 
Clinica dermosifilopatica 


13) Dietetica . . . . TINCINO Fisiologia della nutrizione 
Discipline equipollenti: Pediatria 
Dietologia Geriatria 


Fisiologia e scienza dell’alimenta- Gerontologia 
zione Puericultura 


Scienza dell’alimentazione Patologia neonatale 
Scienza dell’alimentazione e diete Auxologia normale e patologica 
tica Biochimica applicata 


| 
1 
| 
i 
| 
i 
| 
| 
10) Chirurgia toracica . ac le cana Chirurgia generale 
| 


G) Con posti letto. 


DISCIPLINE 
OGGETTO DI ESAME 


14) Ematologia so Seen ale ge 


15) Emodialisi... +. 
. Discipline equipollenti: 
Nefrologia 


Urologia 
Nefrologia chirurgica 


16) Endocrinologia .:. . + + +04 
Discipline equipollenti: 
Endocrinologia e medicina costitu 
zionale 


Endocrinologia e patologia costitu- 
zionale 

Medicina costituzionale ed endocri 
nologia 

Scienza delle costituzioni ed endo- 
crinologia 

Malattie endocrine e metaboliche 


Endocrinologia e malattie del ri 
cambio 


Endocrinologia e malattie meta- 
. boliche 


17) Gastroenterologia . . >. è... 


18) Geriatria vi Re Gel Rida Ri vena 


Disciplina equipollente: 
Gerontologia e geriatria 


19) Immunoematologia e servizio tra 
sfusionale 


Discipline equipollenti: 


Immunoematologia 
Ematologia 


20) Laboratorio di analisi chimico-cli- 
niche e microbiologia - 


Disciplina equipollente: 


Analisi chimico-cliniche e micro 
biologia 


DISCIPLINE AFFINI 


Chimica biologica 
Fisiologia umana 
Medicina generale 
Malattie del ricambio 
Gastroenterologia 


Terapia medica sistematica e idrolo- 
gia medica 


Terapia medica sistematica 
Medicina del lavoro 
Farmacologia 

Idrologia medica 


Immunoematologia e servizio trasfu- 
sionale 


Immunoematologia 
Chirurgia generale 


Medicina generale 
Anestesia e rianimazione 
Anatomia chirurgica 


Medicina generale 
Pediatria 


Medicina generale 
Pediatria 


Gerontologia 
Medicina generale 
Neurologia 


Immunologia clinica 
Immunologia 
Patologia generale 


Biochimica applicata 
Biochimica 

Chimica biologica 
Microbiologia 
Parassitologia 
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DISCIPLINE GENERALI 


Pediatria 
Medicina generale 


Malattie infettive 
Medicina generale 
Pediatria 


Medicina generale 
Pediatria 
Malattie infettive 
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DISCIPLINE 
OGGETTO DI ESAME 


21) Malattie infettive. . <... 0.4, 


Discipline equipollenti: 
Clinica delle malattie infettive 


Clinica delle malattie infettive e 
tropicali 


Clinica delle malattie tropicali ed 
infettive 


22) Medicina del lavoro . . ... 
Discipline equipollenti: 
Clinica del lavoro 
Clinica dele malattie del iavoro 


Medicina preventiva dei lavoratori 
e psicotecnica 


:13) Medicina generale . - .. +. 
Discipline equipollenti: 


Clinica medica generale e terapia 
medica 


Patologia speciale medica e meto- 
dologia clinica 
Semeiotica medica 


24) Medicina legale e delle assicura 
zioni sociali 


Discipline equipollenti: 


Medicina legale e delle assicura 
zioni 


Medicina legale 


{1) Con posii lette, 


DISCIPLINE AFFINI 


Parassitologiaà medica 

Patologia generale 

Istituzioni - di patologia generale 
Chimica e microscopia clinica 
Igiene 

Ematologia 

Immunopatologia 

Immunologia 


Immunoematologia e servizio trasfu- 
sionale 


Micologia medica 


Malattie infettive dell'infanzia 
Medicina generale 
Pediatria 


Clinica delle malattie tropicali e sub 
tropicali 


Medicina generale 
Tossicologia 
Tossicologia industriale 
Medicina legale 


Pediatria 

Geriatria 

Medicina del lavoro 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica e idrolo- 
gia medica 

Angiologia 

Cardiologia 

Ematologia 

Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Idrologia medica (1) 

Malattie infettive 

Medicina nucleare 

Nefrologia 

Neurologia 

Oncologia 

Pneumologia 

Pronto soccorso e terapia d’urgenza 

Reumatologia 

Dietetica 


Anatomia ed istologia patologica 
Tecnica e diagnostica istopatologica 
Tecnica delle autopsie 

Tossicologia forense 


Immunocematologia e servizio trasfusio- 
nale 


Medicina del lavoro 
Antropologia criminale 


DISCIPLINE GENERALI 
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DISCIPLINE 
OGGETTO DI ESAME 


bri 


2 Medicina nucleare ....... 


Disciplina equipollente: 
Fisica nucleare applicata alla me 


dicina 
DO Nefrologia LL... 66064 


Discipline equipollenti: 
Nefrologia medica 
Emodialisi 


2) Neurochirurgia . . 0. . +. +. 


Disciplina equipollente: 
Neurotraumatologia 


M) Nesrologia. . ......4. 


Discipline equipollenti: 


Clinica neurologica 


Clinica delle malattie nervose e 
mentali 


Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 


29) Neuropsichiatria Infantile . . +. + 


30) Neuroradiologia . . . + +. +4 


31) Oculistica . +... 66000 64 


Disciplina equipollente: 
Clinica oculistica 


32) Odontoiatria e stomatologia . . . 
Discipline equipollenti: 


Clinica odontolatrica 


Clinica odoniciatrica e stomatolo 
gica 


Odontoiatria 
Stomatologia 


33) Oncologia . . L66466 6 
Discipline equipollenti: 


Oncologia medica 
Oncologia clinica 


34) Ortopedia « traumatologia . . . . 
Discipline equipollenti: 


Clinica ortopedica 


Clinica ortopedica e traumatolo 
gica 


Ortopedia 


Ortopedia e traumatologia dell’ap- 
parato locomotore 


DISCIPLINE AFFINI 


Radiologia 
Radiobiologia 


Urologia 
Medicina generale 


Traumatologia cranica 


Psichiatria 


‘Clinica psichiatrica 


Neuropsichiatria infantile 
Neuroradiologia 


Psichiatria 
Neurologia 
Pediatria 


Neurologia 
Neurochirurgia 


Ottica fisiologica 
Ottica fisiopatologica 


Chirurgia maxillo-facclale 
Chirurgia plastica 
Ortodonzia 
Ortognatodonzia 


Oncologia generale 
Oncologia sperimentale 
Medicina generale 
Medicina del lavoro 
Farmacologia 
Chemioterapia 


Chirurgia generale 


Recupero e rieducazione funzionale 
dei motulesi e dei neurolesi 


Chirurgia della mano 
Traumatologia 


DISCIPLINE GENERALI 


Medicina generale 


Chirurgia generale 


Medicina generale 


Radiologia 


Chirurgia generale 
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DISCIPLINE 


OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI DISCIPLINE GENERALI 


35) Ostetricia e ginecologia . . i 1 4 Endocrinologia ostetrica e ginecologica Chirurgia generale 


Discipline equipollenti: 
Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e ginecologica 


. Fisioterapia ostetrica e ginecolo 
gica 


36) Otorinolaringoiatria . . è + è» è i Audiologia Chirurgia generale 
Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia pediatrica 


Discipline equipollenti: 
i Chirurgia plastica 


Clinica otorinolaringolatrica 


Otorinolaringoiatria e patologia cer- 
vico facciale 


37) Pediatria è ele ae Malattie infettive dell'infanzia 
osti ; ti Malattie infettive 
Discipline equipollenti; 
si DIE Puericultura 


Clinica pediatrica 


Medicina generale 
Patologia neonatale £ 


38) Pneumologia . . . . 660 è i Medicina generale 


Discipline equipollenti: 
Broncopneumologia 
Tisiologia 
Pneumotisiologia 


Pneumologia e fisiopatologia respi- 
ratoria 


Fisiopatologia respiratoria 


39) Psichiatria, . . ... 00%. Neurologia 

Clinica neurologica 
Igiene mentale 
‘Neuropsichiatria infantile 


Discipline equipollenti: 
Clinica psichiatrica 


Clinica delle malattie nervose e 
mentali 


Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 


40) Radiologia . . ..... ++. Medicina nucleare 
Fisica nucleare applicata alla medicina 


Discipline equipollenti: 
Terapia fisica 


Radiologia 


; i di 3 Neuroradiologia 
Radiologia e fisioterapia Radiobiologia 
Radiodiagnostica Medicina nucleare ed oncologia 
Radioterapia 
41) Recupero e rieducazione funzionele Ortopedia 
dei motulesi e dei neurolesi Neurologia 
‘Discipline equipollenti: Reumatologia 
Recupero e rieducazione funzionale Medicina del lavoro 
Medicina fisica e riabilitazione Newrogeicalatia Imiantie 
Fisiochinesiterapia P sicologia medica 
Terapia fisica e riabilitazione Medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica 
Idroclimatologia medica e clinica ter- 
male 


Idrologia, climatologia, talassoterapia 
Idrologia, crenologia, climatoterapia 
Fisiochinesiterapia ortopedica 
Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazio- 

Ì ne e ginnastica medica n ortopedia | 
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DISCIPLINE 


OGGETTO DI ESAME 


E 


DISCIPLINE AFFINI DISCIPLINE GENERALI 


42) Reumatologia ... 


43) Urologia ..... 
Discipline equipollenti: 


Clinica urologica 
Nefrologia chirurgica 


* 0 0 0.0 0a. 


Clinica delle malattie delle vie uri. 


nanie 


Malattie delle vie urinarie 
Malattie genito urinarie 
Patologia e clinica delle vie urb 


narie 


44) Urologia pediatrica . 
Discipline equipollenti: 
Clinica urologica 
Urologia 
Nefrologia chirurgica 
Chirurgia pediatrica 


45) Virologia . .... 


Disciplina equipollente: 
Virologia clinica 


0° 0.0. 0 + 


e 0000. 


Medicina generale 
Pediatria 


Chirurgia generale 
Nefrologia 


Pediatria Chirurgia generale 
Nefrologia 


Microbiologia 

Virologia applicata alla epidemiologia 
Patologia generale 

Igiene 


Laboratorio di analisi chimico-cliniche 
e microbiologia 


Parassitologia 
Parassitologia medica 
Chemioterapia 
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TageLLA B 
Valevole per la verifica e la valutazione dei titoli accademici e di studio 
(Libere docenze e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia) 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI 


1) Anatomia ed istologia patologica . . .. . «+. .|Tecnica delle autopsie 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 

Medicina legale delle assicurazioni. sociali 
Citologia 

Citopatologia 

Istituzioni di patologia generale 
Istologia ed embriologia generale 
Oncologia 

Oncologia generale 

Oncologia sperimentale 

Patologia generale 

Settore laboraiorista 

Settore e medici laboratoristi ospedalieri 


Discipline equipollenti: 
Anatomia patologica e tecniche di laboratorio 
Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio 
Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche 


2) Anestesia e rianimazione . . 0.0. + «+ «| Chirurgia generale 
Tossicologia 


Discipline equipollenti: do . 4 . Pi 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 


sii ; Clinica chirurgica e medicina operatoria 
ca na: i Farmacologia 

nestesiologia e rianimazione Farmacologia applicata 
Rianimazione 


Medicina operatoria 
Nefrologia 

Tossicologia industriale 
Tossicologia medica 


3) Angiologia. LL. 20 +60 Geriatria 
Discipline equipollenti: Gerontologia 
Cardiologia 


Angiologia e chirurgia vascolare 


Cardiologi ; =@ 
“di Ria 5 malatce-de vasi Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Malattie cardiovascolari 

Ì 


Malattie dell’ ” Fisiopatologia cardiovascolare 
ialattie Ù apparato cardiovascolare Chirurgia vascolare 
Vasculopatie 


. A . . Cardio-angio-chirurgia 
Malattie cardiovascolari e reumatiche Chirurgia cardiovascolare 
Medicina generale 
Chirurgia toracica e cardiovascolare 


4) Cardiochirurgia da oe Le e [ue Chirurgia toracica 


Chirurgia vascolare 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Chirurgia generale 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Medicina operatoria 


Discipline equipollenti: 
Chirurgia cardiovascolare 
Cardio-angio-chirurgia 
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi 
Chirurgia cardiaca 


3) Cardiologia =... . Medicina generale 


Angiologia 
Cardiochirurgia 
Geriatria 


Discipline equipollenti: 


Cardiologia e malattie dei vasi 
Malattie cardiovascolari 


. A A . Medicina del lavoro 
Malattie cardiovascolari e reumatiche Pediatria 
Malattie dell'apparato cardiovascolare Terapia medica sistematica 
Cardio-angiopatie Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Cardio-reumatologia 


Fisiopatologia cardiocircolatoria 
Fisiopatologia cardiovascolare 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


6) Chirurgia generale |... .0 060% +. 
Discipline equipollenti: 
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 
Semeiotica chirurgica 
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 
Chirurgia geriatrica 
Chirurgia sperimentale 
Clinica chirurgica 
Chirurgia 
Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Patologia speciale chirurgica 
Chirurgia d'urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso 


7) Chirurgia maxillo-facciale . ugo La ia La 


8) Chirurgia plastica <. /..e0% a 004%» 
Discipline equipollenti: 
Chirurgia infantile 
Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia dell'infanzia 


9) Chirurgia plastica . P n È e 3 . n è 


Disciplina equipollente: 
Chirurgia plastica ricostruttiva 


10) Chirurgia toracica du n e rue i da 
Discipline equipollenti: 
Chirurgia toracica e cardiovascolare 


Chirurgia toracico-polmonare 
Chirurgia polmonare 


DISCIPLINE AFFINI 


Chirurgia pediatrica 

Chirurgia plastica 

Chirurgia maxillo-facciale 

Chirurgia gastroenterologica 
Cardio-chirurgia 

Chirurgia toracica 

Chirurgia vascolare 

Nefrologia 

Neurochirurgia 

Urologia 

Ortopedia e traumatologia 

Ostetricia e ginecologia 

Ostetricia 

Clinica ostetrica 

Otorinolaringoiatria 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia addominale 

Chirurgia plastica ricostruttiva 

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva 
Chirurgia dell'apparato digerente 
Chirurgia oncologica 

Endocrinochirurgia 


Chirurgia generale 
Odontoiatria e stomatologia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia plastica 
Ortognatodonzia 

Chirurgia orale 


Chirurgia generale 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 


Chirurgia generale 

Otorinolaringoiatria 

Chirurgia maxillo-facciale 

Odontoiatria e stomatologia 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia della mano 

Chirurgia orale 

Ortognatodonzia 

Ortopedia e traumatologia 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 


Chirurgia generale 

Cardio-chirurgia 

Chirurgia vascolare 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia pediatrica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


11) Chirurgia vascolare... +0 +++» 


Disciplina equipollente: 
Angiologia e chirurgia vascolare 


12) Dermosifilopatia . . LL. 
Discipline equipollenti: 
Clinica dermosifilopatica 
Dermatologia e sifilografia 
Dermosifilopatia e venereologia 
Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 
Dermatologia e venereologia 
Dermosifilopatica 
Patologia e clinica dermosifilopatica 
Malattie cutanee e veneree 


13) Dietetica . ; 4 » . è ; «3 ta e c P 
Discipline equipollenti: 
Dietologia 


Fisiologia e scienza dell’alimentazione 
Scienza dell’alimentazione 
Scienza dell'alimentazione e dietetica 


14) Ematologia . ., . . 


Discipline equipollenti: 
Ematologia clinica e di laboratorio 
Malattie del sangue 
Malattie del sangue e del ricambio 
Malattie del sangue e degli organi emopoietici 
Patologia del sangue e degli organi emopoietici 
Malattie del sangue e dell'apparato digerente 
Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio) 
Malattie dell'apparato digerente e del sangue. 
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DISCIPLINE AFFINI 


hirurgia generale 
Cardio-chirurgia 
Chirurgia toracica 


«Clinica chirurgica e medicina operatoria 


Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 
Chirurgia pediatrica’ 


Dermatologia allergologica e professionale 
Dermatologia sperimentale 

Dermatologia pediatrica 

Dermatologia 

Maiattie veneree della pelle 

Leporologia e dermatologia tropicale 
Micologia medica 


Fisiologia della nutrizione 
Pediatria 

Geriatria 

Gerontologia — 

Puericultura 

Puericultura ed igiene infantile 


Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia 


Puericultura e dietetica infantile 
Patologia neonatale 

Auxologia normale e patologica 
Biochimica applicata 

Chimica biologica 

Farmacologia 

Fisiologia umana 

Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 
Igiene pubblica 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 
Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 
Igiene, tecnica. e direzione ospedaliera 
Medicina generale 

Igiene generale e speciale 
Malattie del ricambio 
Gastroenterologia 

Idrologia medica 

Terapia medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina del lavoro 


Immunocematologia e servizio trasfusionale 
Immunoematologia 

Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina generale i 
Malattie del rene, del sangue e del ricambio 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAMB DISCIPLINE AFFINI 


15) Emodialisi dee + | Chirurgia dell'infanzia 
Chirurgia infantile 
Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 
Pediatria 

Clinica pediatrica 

Pediatria e puericultura 
Patologia clinica pediatrica 


Discipline equipollenti: 
Chirurgia d'urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso 
Nefrologia 
Nefrologia chirurgica 
Malattie del rene, del sangue e del ricambio 
Urologia 
Clinica urologica 
Clinica delle malattie delle vie urinarie 
Malattie genito-urinarie 
Chirurgia sperimentale 
Patologia e clinica delle vie urinarie 
Anestesia 
Anestesia e rianimazione 
Anestesiologia 
Anestesiologia e rianimazione 
Clinica medica generale e terapia medica 
Clinica medica 
Clinica medica generale 
Clinica medica e semeiotica 
Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica e metodologia clinica 
Semeiotica medica 
Terapia medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina generale 
Medicina interna 
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 
Clinica chirurgica 
Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Chirurgia 
Chirurgia generale 
Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Patologia speciale chirurgica « propedeutica clinica 
Patologia speciale chirurgica 
Patologia chirurgica dimostrativa 
Patologia speciale chirurgica dimostrativa 
Semeiotica chirurgica 
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 
Malattia delle vie urinarie 


16) Endocrinologit +. <.< + «++ «+ + »|Medicina generale 

Pediatria 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Endocrinologia ostetrico-ginecologica 


Discipline equipollenti: 
Endocrinologia e medicina costituzionale 
Fndocrinologia e patologia costituzionale 
Medicina costituzionale ed endocrinologia 


Scienza delle costituzioni ed endocrinologia Farmacologia 
Malattie endocrine e metaboliche 
Endocrinologia e malattie del ricambio 
Endocrinologia e malattie metaboliche 
17) Gastroenterologia |... + +. +++ + +|Medicina generale 
Pediatria 


Discipline equipollenti: 
Malattie dell'apparato digerente e del ricambio 
Malattie dell'apparato digerente e del sangue 


Terapia medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
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DISCIPLINB OGGETTO DI ESAMR 


ISCIPLINE AFFINI 


Malattie dell’apparto digerente, della nutrizione e del ricambio | Chirurgia dell'apparato digerente 


Malattie del fegato e del ricambio 

Malattie del ricambio e dell'apparato digerente 
Malattie del tubo digerente, del sangue e dei ricambio 
Malattie del sangue e dell'apparato digerente 


18) Geriatria . . . . . . . @ è t] . L] 


Disciplina equipollente: 
Geriatria e gerontologia 


19) Immunoematologia e servizio trasfusionale è è» a. 


Discipline equipollenti: 
Immunoematologia 
Ematologia 


20) Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Discipline equipollenti: 
Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Analisi cliniche di laboratorio 
Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio 
Patologia generale 
Semeiotica e diagnostica di laboratorio 


Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva 


«+ | Gerontologia 


Medicina generale 

Neurologia 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Diagnostica neurochirurgica 

&emelotica neurochirurgica 

Neuroradiologia 


Immunologia clinica 

Immunologia 

Malattie del rene, del sangue e del ricambio 
Malattie infettive 

Maiattie infettive dell'infanzia 

Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 

Igiene 

Igiene e medicina preventiva 

Igiene generale e speciale. 

Igiene pubblica 

Igiene è sanità pubblica 

Igiene € tecnica ospedaliera 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Microbiologia 

Microbiologia medica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Diagnostica di laboratorio 

Semeiotica e diagnostica di laboratorio 
Medici laboratoristi 

Settore laboratoristi 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Mochimica 

Chimica biologica 

Farmacologia 

Biochimica applicata 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 
Parassitologia 

Parassitolozia medica 


Biochimica applicata 
Biochimica 

Chimica biologica 
Microbiologia 

Hicrobiologia medica 
Parassitologia 

Parassitologia medica 
Istituzioni di patologia generale 
Chimica e microscopia clinica 


| Chimica clinica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAMR 


21) Malattie infettive... +0. +00 +00. 


Discipline equipollenti: 
Clinica delle malattie infettive 
Clinica delle malattie infettive e tropicali 
Clinica delle malattie tropicali ed infettive 
Clinica delle malattie infettive e contagiose 
Malaîttie infettive e tropicali 


22) Medicina del lavoro... è. 0.0. 


Discipline equipollenti: 
Clinica del lavoro 
Clinica delle malattie del lavoro 
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 


23) Medicina generale |< /.° . . 0.0.0. 


Discipline equipollenti: 
Clinica medica generale e terapia medica 
Patologia speciale medica e metodologia clinica 
Semeiotica medica 
Clinica medica generale 
Clinica medica e semeiotica 


tane i 


DISCIPLINE AFFINI 


Igiene e medicina preventiva 
Igiene generale e speciale 
Igiene pubblica 
Igiene e sanità pubblica 
Igiene e tecnica ospedaliera 
Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Ematologia 
Immunopatologia 
Immunologia 
| Immunoematologia 
| Micologia medica 
Diagnostica di laboratorio 
Medici laboratoristi 
Settore laboratorista 
i Settori e medici laboratoristi 
Anatomia ed istologia patologica 
Citochimica ed istochimica 
Citopatologia 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 
Tecnica e diagnostica istopatologica 
Virologia 
Semeiotica medica 
Citologia 
Biochimica e chimica clinica 
Farmacologia 


Igiene 
Igiene ed epidemiologia 


Malattie infettive dell’infanzia 

Medicina generale 

Pediatria 

Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 

Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Chemioterapia 


Medicina generale 

Tossicologia 

Tossicologia industriale 
Medicina legale 

Igiene industriale 

Fisiologia e igiene del lavoro 
Igiene del lavoro 
Terapia-medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina aeronautica e spaziale 
Medicina delle assicurazioni 
Medicina dello sport 

Psicologia del lavoro 


Pediatria 

Geriatria 

Medicina del lavoro 
Terapia medica sistematica 
Angiologia 

Cardiologia 

Ematologia 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica 

Patologia speciale e clinica medica 
Medicina interna 

Clinica medica 


24) Medicina !egale e delle assicurazioni sociali . 


Discipline equipollenti: 
Medicina legale e delle assicurazioni 
Medicina legale 
Medicina legale ed infortunistica 


25) Medicina nuoleare .. ..... . 


Disciplina equipollente: 
Fisica nucleare applicata alla medicina 


26) Nefrologia . . 


Discipline equipollenti: 
Nefrologia medica 
Emodialisi 


‘et een" E... ;ééé  oooreee= een 


| DISCIPLINE AFFINI 


Endocrinologia 

Gastroenterologia 

Idrologia medica 

Malattie infettive 

Medicina nucleare 

Nefrologia 

Neurologia 

Oncologia 

Pneumologia 

Pronto soccorso e terapia d'urgenza 
Reumatologia 

Dietetica 

Terapia medica sistematica ed idroiogia medica 
Gerontologia 

Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 

Malattie infettive dell'infanzia 

Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
Medicina dello sport 

Idrologia-crenologia e climatoterapia 
Idrologia, climatologia e talassoterapia. 
Idroclimatologia medica e clinica termale 
Genetica medica 

Allergologia e immunologia clinica 
Diabetologia e malatiie del ricambio 
Tossicologia medica 

Farmacologia 

Farmacologia clinica 


Anatomia ed istologia patologica 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
Tecnica delle autopsie 

Tossicologia forense 

Immunoematologia e servizio trasfusionale 
Medicina del lavoro 

Antropologia criminale 

Medicina delle assicurazioni 


Radiologia 

Radioterapia 

Radiobiologia 

Radiodiagnostica 

Radiologia medica e medicina nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radiologia e terapia fisica 

Radiologia ed elettroterapia 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina generale 

Medicina del lavoro 

Farmacologia 


Urologia 
Medicinà generale 
Malattie del rene, del sangue e del ricambio 
Nefrologia chirurgica 
Pediatria 
Terapia medica sistematica 
| Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


27) Neurochirurgia . . a dai n 
Discipline equipollenti: 
Neurotraumatologia 

28) Neurologia del i Teo da 


Discipline equipollenti: 
Clinica neurologica 
Clinica delle malattie nervose e mentali 
Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica neuropatologica 
Clinica neuropsichiatrica 
Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose 
Malattie nervose e mentali 
Neuropatologia e psichiatria 
Psichiatria e neuropatologia 


29) Neuropsichiatria infantile Ù s . 


30) Neuroradiologia La he E 


31) Oculistica n gn ca RI Ca 


Disciplina equipollente: 
Clinica oculistica 


DISCIPLINE AFFINI 


Neurologia 

Diagnostica neurochirurgica 

Semeiotica neurochirurgica 

Neuroradiologia 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 


Psichiatria 

Clinica psichiatrica 

Neuropsichiatria infantile 

Neuroradiologia 

Neurochirurgia 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Medicina generale 

Neurologia psichiatrica 

Neuropsicofarmacologia 


Psichiatria 

Neurologia 

Pediatria 

Psichiatria infantile 
Psicologia 

Psicologia medica 
Psicologia dell'età evolutiva 
Psicologia sperimentale 
Igiene mentale 
Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria 
Genetica medica. 
Neuropsicofarmacologia 


Neurologia 

Neurochirurgia 

Neurologia psichiatrica 
Neuropsichiatria infantile 
Radiologia 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Diagnostica neurochirurgica 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radioterapia fisica 
Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria 
Psichiatria 

Semeiotica neurochirurgica 


Ottica fisiologica 

Ottica fisiopatologica 

Oftalmia e clinica oculistica 
Oftalmoiatria e clinica oculistica 
Oftalmologia e clinica oculistica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME 


32) Odontoiatria e stomatologia . . . . . 


Discipline equipollenti: 
Clinica odontoiatrica 
Clinica odontoiatrica e stomatologia 
Odontoiatria 
Stomatologia 
Odontostomatologia 
Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria 
Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 


33) Oncologia —. . . SOT SA A 


Discipline equipollenti: 
Oncologia medica 
Oncologia clinica 


34) Ortopedia e traumatologia . . . . 


Discipline equipollenti: 
Clinica ortopedica 
Clinica ortopedica e traumatologica ‘ 
Ortopedia 
Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore ; 


int 
OE ENEA inni 


DISCIPLINE AFFINI 


Oftalmologia e oculistica 

Patologia e clinica oculistica 
Chirurgia oculare 

Patologia oculare e clinica oculistica 


Chirurgia maxillo facciale 
Chirurgia plastica 
Ortognatodonzia 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia orale 


Oncologia generale 

Oncologia sperimentale 

Medicina generale 

Medicina del lavoro 

Tecnica e diagnostica istopatologica 
Citologia 

Citopatologia 

Citochimica ed istochimica 

Istochimica normale e patologica 
istochimica patologica 

Chemioterapia 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Medicina nucleare 

Radiobiologia 

Radiologia 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e radioterapia 

Radiologia medica e terapia fisica 
Radioterapia fisica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Chirurgia generale 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica ‘e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia dell’apparato digerente 

Chirurgia dell'apparato digerente e endoscopia digestiva 


Chirurgia generale 

Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi 
Chirurgia della mano 

Chirurgia plastica 

Fisiochinesiterapia ortopedica 


Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e ginnastica In orto 
pedia 


Terapia fisica 
Fisioterapia e riabilitazione 
Traumatologia 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI 


35) Ostetricia e ginecologia . +. +. + +. «+ + + .|Endocrinologia ostetrica e ginecologica 
Fisiopatologia della riproduzione e della sterilità 
Chirurgia generale 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Genetica medica 


Discipline equipollenti: 
Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e ginecologica 
Fisiopatologia ostetrica e ginecologica 


36) Otorinolaringoiatria . 7 Sio ne e . Audiologia 
Chirurgia maxillo-facciale 


Discipline equipollenti: . l ; 
Chirurgia plastica 


Clinica otorinolaringoiatrica 
Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale 


37) Pediatria. 1... +0 +06. + + + « »| Malattie infettive dell'infanzia 


Discipline equipollenti: Malattie infettive 


Clinica pediatrica Puericultura 

Pediatria e puericultura Medicina generale 
Patologia clinica pediatrica Nipiologia . 3 
Patologia neonatale Nipiologia e paidologia 


Puericultura ed igiene infantile 

Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia 
Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Malattie infettive tropicali e subtropicali 
Clinica delie malattie tropicali e subtropicali 
Medicina tropicale e subtropicale 

Puericultura e dietetica infantile 

Neonatologia 

Medicina ed igiene scolastica 

Genetica medica 


35) Pneumologia. . 60600 «+ « +} Medicina generale 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Geriatria 


Discipline equipollenti: 
Tisiologia 
Fisiopatologia respiratoria : 

ntol 
Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie ia uu 
. . 1 

Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie ma . 7 . . . 

- i È Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia i . 

; s ; E Chirurgia toracica 
Male eno SPIRI Fisiopatologi fisiochinesiterapia respiratoria 
Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Siopatologia: 5 TISIOCHI P P 
Tisiologia e malattie polmonari 


39) Psichiatria... 60060000 0 + « «| Neurologia 

Clinica neurologica 
Neuropsichiatria infantile 
Igiene mentale 
‘Psichiatria infantile 
Clinica neuropatologica 
Criminologia clinica 
Antropologia criminale 
Neurologia psichiatrica 
Neuropsicofarmacologia 


Discipline equipollenti: 
Clinica psichiatrica 
Clinica delle malattie nervose e mentali 
Neurologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 
Neuropatologia e psichiatria 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Ciinica neuropsichiatrica 
Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose e mentali 
Psichiatria e neuropatologia 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI 


40) Radiologia... 0 00406 ++ + + + +| Medicina nucleare 
Medicina nucleare ed oncologia 
Fisica nucleare applicata alla medicina 
Terapia fisica 
| Neuroradiologia 
Radiobiologia 


Discipline equipollenti: 
Radiologia 
Radiologia medica 
Radiologia e fisioterapia 
Radiologia e terapia fisica 
Radiodiagnostica 
Radioterapia 
Radiologia medica e medicina nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radiologia ed elettroterapia 


41) Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi | Ortopedia e traumatologia 
Neurologia 

Reumatologia 

Medicina del lavoro 


Discipline equipollenti: 
Terapia fisica e riabilitazione 
Medicina fisica e riabilitazione 


Fisiochinesiterapia Neuropsichiatria infantile 

Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia | Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Fisiochinesiterapia ortopedica Idroclimatologia medica e clinica termale 


Idrologia, climatologia e talassoterapia 

Psicologia medica 

Clinica ortopedica 

Clinica delle malattie nervose e mentali 

Clinica ortopedica e traumatologica 

Ortopedia e traumatologia dell'apparato locomotore 
Clinica neurologica 

Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomotoria 


42) Reumatologia . ta st eni ee Medicina generale 
Pediatria 
Cardioreumatologia 
Malattie cardiovascolari e reumatiche 
Terapia medica sistematica 
Terapia medica sistematica ed idrologia medica 
Farmacologia 


43) Urofogia «666660000 +| Chirurgia generale 

Nefrologia 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia pediatrica 


Discipline equipollenti: 
Clinica urologica 
Nefrologia chirurgica 
Clinica delle malattie delle vie urinarie 
Malattie delle vie urinarie 
Malattie genito-urinarle 
Patologia e clinica delle vie urinarie 


44) Urologia pediatrica . . . «è è + + + +|Pediatria 


Discipline equipollenti: Nefrologia 
Clinica urologica 
Urologia 
Nefrologia chirurgica 
Chirurgia pediatrica 
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DISCIPLINE OGGETTO DI ESAME DISCIPLINE AFFINI 


45) Virologia... 4044 . | Microbiologia 

Microbiologia medica 

Virologia applicata alla epidemiologia 
Patologia generale 

Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 

Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Diagnostica di laboratorio 

Medici laboratoristi 

Analisi cliniche di laboratorio 
Settore laboratorista 

Settore medici laboratoristi 
Semeiotica e diagnostica di laboratorio 


Virologia clinica 


Parassitologia 
Parassitologia medica 
Chemioterapia 
(8197) 
rrrr_b. TTrrrtrrro——9umee’‘ ‘ero c——@@—1__@@Ec@@—@—@""@P@——1@»@_moo@ccnmu«©@=oui 
ANTONIO SESSA, direttore Drxo EcipIo MARTINA, redattore 


(8651165/3) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - 8. 


(c. m. 411200783051) 
L. 400 


